Władysław Mieczysław 


WITKOWSKI 


inżynier c. k. kolei państwowych 


po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł w Sobotę dnia 22. 
Lipca 1808 przeżywszy lat 31. 


Pogrzeb odbędzie się w Poniedziałek 
dnia 24-go b. m., o godzinie 5. po połu- 
dniu z domu żałoby na Bogdanówce za 
rogatką gródecką na cmentarz Łyczakow- 
ski. — Na smutny ten obrzęd zaprasza Zona 
z rodziną, wszystkich przyjaciół, kolegów 
ı znajomych zmarłego. 


We Licawie, dnia 22-90 Lipca 1893. 


„ENTREPRISE* Z drukarni nar. W. Mauieckiego 


